
Ref.No. 
Part No. 
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Ref.No. 
Part No. 
Part Name & Description 
Pcs 
Remarks 
1 
VGF0747 
CONNECTOR CAP 
1 
2 
VJF1344 
CONNECTOR HOLDER (1) 
1 
3 
VJF1345 
CONNECTOR HOLDER (2) 
1 
4 
VMS4913 
P.C.B. POST 
4 
5 
VPF0182 
POLYETHYLENE BAG 
1 
6 
VPF0359 
CONDUCTIVE BAG 
1 
7 
VPF0508 
POLYETHYLENE BAG 
1 
8 
VPG6296 
PACKING CASE 
1 
9 
VPN2445 
CUSHION 
1 
10 
VQT7583 
OPERATING INSTRUCTIONS 
1 
11 
VFG0469A 
FLOPPY DISK 
1 
12 
XYN2+J6 
SCREW 
4 
13 
XYN3+K5 
SCREW 
8 




Ref.No. 
Part No. 
Part Name & Description 
Pcs 
Remarks 
Ref.No. 
Part No. 
Part Name & Description 
Pcs 
Remarks 
R6341,42 
ERJ3GEYJ102 
M.RESISTOR CH 1/16W 1K 
2 
VEP86279A 
DVCPRO I/F P.C.BOARD 
1 (RTL) 
R6343-45 
ERJ3GEY0R00 
M.RESISTOR CH 1/16W 0 
3 
R6347-49 
ERJ3GEYG471 
M.RESISTOR CH 1/16W 470 
3 
R6350-53 
ERJ3GEYJ104 
M.RESISTOR CH 1/16W 100K 
4 
VEP86280A 
DVCPRO CONNECTOR P.C.BOARD 
1 (RTL) 
R6355,56 
ERJ3GEYJ102 
M.RESISTOR CH 1/16W 1K 
2 
R6358,59 
ERJ3GEYJ102 
M.RESISTOR CH 1/16W 1K 
2 
R6360-62 
ERJ3GEY0R00 
M.RESISTOR CH 1/16W 0 
3 
R6363-66 
ERJ3GEYJ103 
M.RESISTOR CH 1/16W 10K 
4 
R6367 
ERJ3GEYJ512 
M.RESISTOR CH 1/16W 5.1K 
1 
R6368-74 
ERJ3GEYJ103 
M.RESISTOR CH 1/16W 10K 
7 
R6375-80 
ERJ3GEY0R00 
M.RESISTOR CH 1/16W 0 
6 
R6381,82 
ERJ3GEYJ512 
M.RESISTOR CH 1/16W 5.1K 
2 
R6383 
ERJ3GEYJ103 
M.RESISTOR CH 1/16W 10K 
1 
VEP86279A 
DVCPRO I/F P.C.BOARD 
1 (RTL) 
R6384 
ERJ3GEYJ512 
M.RESISTOR CH 1/16W 5.1K 
1 
R6385 
ERJ3GEYJ103 
M.RESISTOR CH 1/16W 10K 
1 
R6386 
ERJ3GEYJ512 
M.RESISTOR CH 1/16W 5.1K 
1 
C6301-36 
ECUX1E104ZFV C.CAPACITOR CH 25V 0.1U 
36 
R6387 
ERJ3GEYJ103 
M.RESISTOR CH 1/16W 10K 
1 
C6337 
ECUX1H271JCV C.CAPACITOR CH 50V 270P 
1 
R6388 
ERJ3GEYJ512 
M.RESISTOR CH 1/16W 5.1K 
1 
C6338 
ECUX1E104ZFV C.CAPACITOR CH 25V 0.1U 
1 
R6389 
ERJ3GEYJ103 
M.RESISTOR CH 1/16W 10K 
1 
C6339 
ECUX1H120JCV C.CAPACITOR CH 50V 12P 
1 
R6390 
ERJ3GEYJ104 
M.RESISTOR CH 1/16W 100K 
1 
C6340 
ECUX1E104ZFV C.CAPACITOR CH 25V 0.1U 
1 
R6391 
ERJ3GEYJ101 
M.RESISTOR CH 1/16W 100 
1 
C6341 
ECUX1C105ZFN C.CAPACITOR CH 16V 1U 
1 
R6392 
ERJ6RBD622 
M.RESISTOR CH 1/10W 6.2K 
1 
C6342 
ECUX1H120JCV C.CAPACITOR CH 50V 12P 
1 
R6393-95 
ERJ3GEYJ103 
M.RESISTOR CH 1/16W 10K 
3 
C6344-52 
ECUX1E104ZFV C.CAPACITOR CH 25V 0.1U 
9 
R6396-99 
ERJ3GEYJ560 
M.RESISTOR CH 1/16W 56 
4 
C6360 
ECUX1E104ZFV C.CAPACITOR CH 25V 0.1U 
1 
R6400 
ERJ3GEYJ512 
M.RESISTOR CH 1/16W 5.1K 
1 
C6362 
ECEV0JV101Q 
E.CAPACITOR CH6.3V 100U 
1 
R6401,02 
ERJ3GEY0R00 
M.RESISTOR CH 1/16W 0 
2 
C6364 
ECUX1E104ZFV C.CAPACITOR CH 25V 0.1U 
1 
R6403 
ERJ3GEYJ512 
M.RESISTOR CH 1/16W 5.1K 
1 
C6366,67 
ECEV0JV220Q 
E.CAPACITOR CH6.3V 22U 
2 
R6404-07 
ERJ3GEY0R00 
M.RESISTOR CH 1/16W 0 
4 
C6369-73 
ECUX1E104ZFV C.CAPACITOR CH 25V 0.1U 
5 
R6408-10 
ERJ3GEYJ103 
M.RESISTOR CH 1/16W 10K 
3 
R6420-25 
ERJ3GEY0R00 
M.RESISTOR CH 1/16W 0 
6 
D6301-03 
LN1251CAL 
DIODE 
3 
R6434-36 
ERJ3GEY0R00 
M.RESISTOR CH 1/16W 0 
3 
R6439 
ERJ3GEY0R00 
M.RESISTOR CH 1/16W 0 
1 
FL6301,02 
VLF1427 
FILTER 
2 
R6440 
ERJ3GEYJ103 
M.RESISTOR CH 1/16W 10K 
1 
IC6301 
M31010M6104H IC 
1 
SW6301 
VSP1005 
SWITCH 
1 
IC6302 
MAX3223CAP 
IC 
1 
SW6302 
VSS0367-04B 
SWITCH 
1 
IC6303 
S80727ANDQ 
IC 
1 
SW6303 
VSS0342 
SWITCH 
1 
IC6304,05 
TC7S14F 
IC 
2 
IC6306 
TVHC244FT 
IC 
1 
TG6301 
EYF6CU 
TEST POINT 
1 
IC6307 
TVHC240FT 
IC 
1 
TG6303 
EYF6CU 
TEST POINT 
1 
IC6308 
TVHC14FT 
IC 
1 
TG6305 
EYF6CU 
TEST POINT 
1 
IC6309 
MBLV80B12PF 
IC 
1 
IC6310,11 
KM68V1CLT7L 
IC 
2 
TP6302-07 
EYF6CU 
TEST POINT 
6 
IC6312 
TC7SH04FU 
IC 
1 
TP6315-19 
EYF6CU 
TEST POINT 
5 
IC6313 
TSB13LV11PBW IC 
1 
TP6322-25 
EYF6CU 
TEST POINT 
4 
IC6314 
TC7SH04FU 
IC 
1 
TP6351 
EYF6CU 
TEST POINT 
1 
IC6315 
MB81V4260S7 
IC 
1 
TP6353 
EYF6CU 
TEST POINT 
1 
IC6317 
UPD65849G032 IC 
1 
TP6356,57 
EYF6CU 
TEST POINT 
2 
IC6318 
TVHC244FT 
IC 
1 
IC6319,20 
TVHC245FT 
IC 
2 
X6301 
VSX0833 
CRYSTAL OSCILLATOR 
1 
IC6321 
TVHC163FT 
IC 
1 
X6302 
VSX0974 
CRYSTAL OSCILLATOR 
1 
L6301-03 
VLP0119 
COIL 
3 
L6305,06 
VLQ0319K470 
COIL 47UH 
2 
P6301,02 
VJP3125B006 
CONNECTOR (MALE) 6P 
2 
P6305 
VJS3806E140 
CONNECTOR (FEMALE) 
1 
VEP86280A 
DVCPRO CONNECTOR P.C.BOARD 
1 (RTL) 
QR6301 
UN5214 
TRANSISTOR 
1 
P1 
VJP3993 
CONNECTOR (MALE) 
1 
R6301 
ERJ3GEYJ103 
M.RESISTOR CH 1/16W 10K 
1 
P2 
VJP1599T 
CONNECTOR (MALE) 
1 
R6302 
ERJ3GEYJ101 
M.RESISTOR CH 1/16W 100 
1 
R6303 
ERJ3GEYJ102 
M.RESISTOR CH 1/16W 1K 
1 
R6305 
ERJ3GEYJ101 
M.RESISTOR CH 1/16W 100 
1 
R6308 
ERJ3GEY0R00 
M.RESISTOR CH 1/16W 0 
1 
R6311,12 
ERJ3GEY0R00 
M.RESISTOR CH 1/16W 0 
2 
R6316 
ERJ3GEYJ104 
M.RESISTOR CH 1/16W 100K 
1 
R6317,18 
ERJ3GEY0R00 
M.RESISTOR CH 1/16W 0 
2 
R6320-22 
ERJ3GEY0R00 
M.RESISTOR CH 1/16W 0 
3 
R6324 
ERJ3GEYJ102 
M.RESISTOR CH 1/16W 1K 
1 
R6326,27 
ERJ3GEYJ101 
M.RESISTOR CH 1/16W 100 
2 
R6331 
ERJ3GEYJ104 
M.RESISTOR CH 1/16W 100K 
1 
R6333 
ERJ3GEYJ104 
M.RESISTOR CH 1/16W 100K 
1 
R6337,38 
ERJ3GEYJ102 
M.RESISTOR CH 1/16W 1K 
2 
R6339,40 
ERJ3GEY0R00 
M.RESISTOR CH 1/16W 0 
2 



